DER WINDHAUCH 




Ein Sturmi 
Ich merke aber 
nichis von dir. 



Ein Erdbeben. 
Aber von oür immer 
noch keine Spur. 



Ein Feuer. 
vjas soll dasl 
Auch hier bist du nicht/ 
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üetzt .spüre ich, dass du 
da bist Danke £ott 
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